і 


Inz. GUSTAW 


DANDA 


В. NACZELNY INZYNIER KOPALNI WEGLA KAMIENNEGO „NOWY-WIREK“, DEUGOLETNI 
ZASLUZONY PRACOWNIK GÓRNICTWA, ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 


ттагі dnia 7 grudnia 1973 roku, po ciezkiej chorobie, przezywszy lat 60. 


NABOZENSTWO ZALOBNE zostanie odprawione w kosciele paraf. w Wieliczce dnia 11 bm. о godz. 14, 
po czym nastapi odprowadzenie Zmarlego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym w glebokim zalu 
zawiadamiaja: 


ZONA z DZIECMI i RODZINA, 
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